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May  19,  2008 

Aygaz  Euro  LPG  tarafından  her  yıl  periyodik  LPGli  araçlara  ücretsiz  motor  kontrolü,  gaz 
kaçağı,  yakıt  sarfiyat  yapılıyor. 


1 8  Mayıs  2008  Pazar  günü  saat  09.00’da  Torunlar  Aygaz  İstasyonunda  ücretsiz  olarak  olarak 
yapılan  ve  19  Mayıs  2008  Pazartesi  günü  saat  18.00’de  sona  eren  ücretsiz  bakımda  150’ye  yakın 
araca  bakım  yapıldı. 
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